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1997 Massachusetts Testing 


1 

i 


Request: MA97-3 

Marlboro Lights King Size HP (ML6B) 


Group 


Run 


Port 


Tar, MA-TPM MA-NIC MA-H20 


MA-PUFF 


MA-CO 


6545 

_ 1 

! 3 

21.6 

33.8 

1.54 10.62 

10.4 

22.5 



L 9 

22.1 

33.7 

1.54 

10.04 

10.6 

23.5 



13, 22.4 

34.1 

| 1.58 

10.07 

10.6 

23.7 



19 

20.7 

30.3 

1.43; 8.19 

10.4 

22.9 


2 

3 

22.0 

33.1 

1.57 

9.57 

11.1 

22.9 



9 

23.0 

35.5 

1.65 

10.89 

11.3 

25.2 



13 

22.1 

33.2 

1.54 

9.61 

10.8 

23.9 



19 

22.4 

34.0 

1.63 

10.01 

10.9 

22.7 


3 

3 

22,0 

, 33.1 

1.49 

lV( . 9.59 

Td76* 

v 23,1 


. , • • 

9 

22.4 

34.4 

1.53 

T 10.48 

; 10.8 

23.9 



" 13 

22.8 

! 35.3 

1.52 

10.97 

f 10.6 

24.3 

■% V ! i 


= • f;? ••-fir 6 is 

*-,••• ’ '*2&Qi 

- ■- 35.1 

. Ifi .62 

10.40' 

v 10.6 

“ ! "&23.7 


• . 4 

■ ' ' 3 

23.8 

35.7 

1.59 

' ' 10.37 

10.8 

/ , J: 23.4 

• ?i 


■ - A 9 

■ - 1 23.3 

',7 35.9 

1.60 

• 10.97 

’"'in 

■; '• 24.4 


<• P 

13 

21.7 

.'31.9 

1.50 

8.68 

10.9 

23.5 


-> 

19 

22.7 

■ 33.9 

1.54 

9.66 

.... 10.6 

23.7 


■ \ 5 

. 3 

23.1 

' . 34.5 

1(73 

a, 9.68 

117 

> . 7 23.5 



9 

■t' 22.8 

, 35.2 

«: 1.50 

* 10.82 

• 10.6 

‘ 24.4 



f .13 

- : -22,5 

34.8 

■ "1.58 

.* 10.77 

11.2 

23.7 

■> 


19 

22.2 

34.6 

.149 

10.89 

10,8 

23.9 



Average 

22.4 

34.1 

1.6 

, 10.1 

10.8 

23.6 



Stddev 

0.68031 

1.3417 

0.0676 

0.7555 

0,3158 

0.6028 
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